Laes forst: 
Trending af pc'en. 

Den forste gang du taender for pc'en, gennemgdr 
computeren en engangsinstallations- og 
konfigurationsproces. Det kan tage op til 20 minutter at 
gennemfore processen. I denne periode vil der blive vist 
meddelelser med Venf venligst, og pc'en reagerer ikke, 
for processen er faerdig. 

Sluk ikke for pc'en under denne proces. 

Ndr processen er faerdig, viser skaermen Windows- 
skrivebordet. Hvis musmarkoren pd skaermen er et 
timeglas, er processen endnu ikke faerdig. 

Hvis du har nogle problemer i forbindelse med pc'en 
eller denne proces, bedes du kontakte Support. Se din 
Garanti og supportvejledning for at finde 
kontaktoplysninger. 


